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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Nieuwe normen NEN 


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-lnstituut, inclusief de Europese 
normen, in de periode 3 september 2015 tot en met 8 oktober 2015. De normbladen kunnen worden 
besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan. 

Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl). 
Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft. 


I Document number 

Tïtle 

AgroFood & Consument 

NEN-EN 13451-3:2011+A2:2014/Ontw. A3:2015 en 

Zwembaduitrusting - Deel 3: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden voor zwemwatertoe- en afvoeren en voor op water/ 
lucht gebaseerde waterattracties Commentaar voor: 2015-10-16 

NEN-EN 13538-3:2015 Ontw. en 

Bepaling van dimensionele karakteristieken van slaapzakken - Deel 3: Volume 
onder belasting, tijdens transport en gemak van verpakking Commentaar 
voor: 2015-10-06 

NEN-ISO 16541:2015 en 

Monitoringmethoden op zeetoezicht op mariene vinviskwekerijen 

NEN-ISO 16741:2015 en 

Traceerbaarheid van schaaldierproducten - Specificaties over te registreren 
informatie in distributieketens van gekweekte schaaldieren 

CENTER 16741:2015 en 

Textiel en textielproducten - Richtlijn voor gezondheids- en milieuaspecten 
met betrekking tot de chemische samenstelling van textielproducten voor 
kleding, interieurtextiel en stoffering 

NPR-CEN/TR 16875:2015 en 

Graan en graanproducten - Technisch rapport van het interlaboratorium 
onderzoek voor het bepalen van onzuiverheidsgehalte van mais (Zea mays, L.) 
en sorghum (Sorghum bicolor, L.) 

NEN-EN 16899:2015 Ontw. en 

Sports and recreational equipment - Parkour equipment - Safety require- 
ments and test methods Commentaar voor: 2015-10-06 

NEN-EN 16927:2015 Ontw. en 

Mini pools - Specifieke eisen inclusief eisen aan de veiligheid en beproevings¬ 
methoden voor mini pools Commentaar voor: 2015-11-10 

NEN-EN-ISO 17235:2015 en 

Leer - Fysische en mechanische beproevingen - Bepaling van de zachtheid 

NEN-EN-ISO 17604:2015 en 

Microbiologie van de voedselketen - Bemonstering van karkassen voor 
microbiologische analyse 

NEN-ISO 17608:2015 en 

Textiel - Elastan garen - Bepaling van weerstand tegen gechloreerd water 
(zwembadwater) 

NEN-EN 1809:2014/0ntw. A1:2015 en 

Duikapparatuur - Trimhulpmiddelen - Functionele- en veiligheidseisen, 
beproevingsmethoden Commentaar voor: 2015-11-10 

NEN-ISO 18363-1:2015 en 

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën - Bepaling van vetzuurgebonden 
chloorpropaandiolen (MCPD's) en glycidol - Deel 1: Bepaling van 3-MCPD en 
glycidol met GC/MS (differentiële meting) na snelle alkalische transesterifica- 
tie 

NEN-ISO 18539:2015 en 

Traceerbaarheid van weekdierproducten - Specificaties over te registreren 
informatie in distributieketens voor gevangen weekdieren 

NEN-EN-ISO 19074:2015 en 

Leer - Fysische en mechanische beproevingen - Bepaling van waterabsorptie 
door capillaire werking (wicking) 

NEN-EN-ISO 3379:2015 en 

Leer - Bepaling van de zwelling en sterkte van het oppervlak (Ball burst 
method) 

NEN-EN-ISO 3380:2015 en 

Leer - Fysische en mechanische beproevingen - Bepaling van de krimptempe- 
ratuur tot 100° C 

NEN-EN-ISO 4210-2:2015 en 

Rijwielen - Veiligheidseisen voor fietsen - Deel 2: Eisen voor stads- en 
toerfietsen, jeugdfietsen, mountainbikes en racefietsen 

NEN-EN-ISO 4210-6:2015 en 

Rijwielen - Veiligheidseisen voor fietsen - Deel 6: Beproevingsmethoden voor 
frame en vork 

NEN-EN 892:2012/Ontw. A1:2015 en 

Bergbeklimmersuitrusting - Dynamische klimtouwen - Veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden Commentaar voor: 2015-11-10 


Bouw & Installatie 

NEN 1006:2015 nl Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties 

NEN-EN 13141-3:2015 Ontw. en Ventilatie van gebouwen - Prestatiebeproeving van onderdelen/producten 

voor woningventilatie - Deel 3: Afzuigkappen voor huishoudelijk gebruik 
Commentaar voor: 2015-11-17 

NEN-EN 13865:2015 Ontw. en Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van het stuitgedrag onder een hoek 

van een bal - Tennis Commentaar voor: 2015-10-13 


1 


Staatscourant 2015 nr. 34826 15 oktober 2015 








Document number 

mie 

NEN-EN 14037-4:2015 2e Ontw. en 

Vrij hangende verwamings- en koelingsvlakken met een toevoertemperatuur 
van het water van minder dan 120 °C - Deel 4: Geprefabriceerde aan het 
plafond gemonteerde stralingspanelen - Beproevingsmethode voor de 
koelcapaciteit Commentaar voor: 2016-01-17 

NEN-EN 15330-2:2015 Ontw. en 

Sportvloeren en sportvelden - Kunstgras en naaldvilt oppervlakken hoofdza¬ 
kelijk ontworpen voor buitensporten - Deel 2: Specificatie voor naaldvilt 
Commentaar voor: 2015-10-13 

NEN-ISO 16075-1:2015 en 

Richtlijnen voor het hergebruik van behandeld afvalwater voor irigatieprojec- 
ten - Deel 1: De grondslagen voor een irigatieproject met hergebruikt water 

NEN-EN 1610:2015 en 

Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen 

NEN-EN 16647:2015 en 

Stookplaatsen voor vloeibare brandstoffen - Sfeertoestellen gestookt met 
alcohol of gelbrandstof - Gebruik in privé huishoudens 

NEN-EN 16703:2015 en 

Akoestiek - Beproevingsmethode voor gipskartonplaatwanden met stalen 
profielen - Luchtgeluidisolatie 

NEN-EN 16903:2015 Ontw. en 

Plastics piping systems - Sustainability of construction works - Product 
Category Rules (PCR) for buried plastics piping systems Commentaar voor: 
2015-10-06 

NEN-EN 16904:2015 Ontw. en 

Plastics piping systems - Sustainability of construction works - Product 
Category Rules (PCR) for plastics piping systems inside buildings Commen¬ 
taar voor: 2015-10-06 

NEN-EN 16905-1:2015 Ontw. en 

Gasgestookte endotherme warmtepompen aangedreven met motor - Deel 1: 
Termen en definities Commentaar voor: 2015-11-10 

NEN-EN 16905-3:2015 Ontw. en 

Gasgestookte endotherme warmtepompen aangedreven met motor - Deel 3: 
Testomstandigheden Commentaar voor: 2015-11-10 

NEN-EN 16905-4:2015 Ontw. en 

Gasgestookte endotherme warmtepompen aangedreven met motor - Deel 4: 
Beproevingsmethoden Commentaar voor: 2015-11-10 

NEN-EN 16905-5:2015 Ontw. en 

Gasgestookte endotherme warmtepompen aangedreven met motor - Deel 5: 
Berekening van seizoensinvloeden in verwarming- en koelingmodus 
Commentaar voor: 2015-11-10 

NEN-ISO 17885:2015 en 

Kunststofleidingsystemen - Mechanische hulpstukken voor drukleidingsyste- 
men - Specificaties 

NEN-ISO 18488:2015 en 

Polyethylene (PE) materials for piping systems - Determination of Strain 
Hardening Modulus in relation to slow crack growth - Test method 


NEN-ISO 19162:2015 en Geographic information - Well-known text representation of coordinate 

reference systems 

NEN-EN 54-25:2015 Ontw. en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 25: Componenten die gebruik 

maken van radiografische verbindingen Commentaar voor: 2015-10-20 
NEN-EN 54-4:2015 Ontw. en Automatische brandmeldinstallaties - Deel 4: Energievoorziening Commen¬ 

taar voor: 2015-11-17 


NEN-EN 88-1:2011/Ontw. A1:2015 en 

Drukregelaars en behorende veiligheidsvoorzieningen voor gasverbruikstoe- 
stellen - Deel 1: Drukregelaars voor inlaatdrukken tot en met 500 mbar 
Commentaar voor: 2015-09-30 

NEN-EN-ISO 9972:2015 en 

Thermische eigenschappen van gebouwen - Bepaling van de luchtdoorla¬ 
tendheid van gebouwen - Overdrukmethode 


Consumentenzaken 

NEN-EN 716-1:2015 Ontw. en 

Meubelen - Kinderledikanten en opvouwbare kinderbedjes voor huishoudelijk 
gebruik - Deel 1: Veiligheidseisen Commentaar voor: 2015-12-20 

NEN-EN 716-2:2015 Ontw. en 

Meubelen - Kinderledikanten en opvouwbare kinderbedjes voor huishoudelijk 
gebruik - Deel 2: Beproevingsmethoden Commentaar voor: 2015-01-20 


Elektriciteits Voorziening 

NEN-EN 50124-1:2015 Ontw. en 

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Isolatiecoördinatie - Deel 1: 
Basiseisen - Slagwijdten en kruipwegen voor alle elektrische en elektronische 
uitrusting 

Commentaar voor: 2015-11-04 

NEN-EN 50124-2:2015 Ontw. en 

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Isolatie-coördinatie - Deel 2: 
Overspanningen en bijbehorende bescherming Commentaar voor: 2015-11-04 

NEN-EN 50126-1:2015 2e Ontw. en 

Spoorwegen en soortgelijke geleid vervoer - De specificatie en het bewijs van 
de bruikbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid - Deel 1: 
Basiseisen Commentaar voor: 2015-11-04 

NEN-EN 50126-2:2015 2e Ontw. en 

Spoorwegen en soortgelijke geleid vervoer - De specificatie en het bewijs van 
de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid - 
Deel 2: Systeembenadering van veiligheid Commentaar voor: 2015-11-04 

NEN-EN 50152-3-1:2015 Ontw. en 

Railtoepassingen - Vaste opstellingen - Bijzondere eisen voor wisselstroom- 
schakelmaterieel voor verdeling - Deel 3-1: Uitrusting voor meting, controle 
en beveiliging voor specifiek gebruik in wisselstroomtractiesystemen - 
Leidraad voor de toepassing Commentaar voor: 2015-10-13 
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NEN-EN 50341-2-7:2015 en 

Bovengrondse hoogspanningslijnen voor wisselspanning hoger dan 1 kV - 
Deel 2-7: Nationale normatieve aspecten (NNA) voor Finland (op basis van EN 
50341-1:2012) 

NEN-EN 50553:2012/Ontw. A1:2015 en 

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Eisen inzake de mogelijkheid om 
te kunnen (blijven) rijden in geval van brand aan boord van het rollend 
materieel Commentaar voor: 2015-12-08 

NEN-IEC 60050-442:1999/A2:2015 en 

Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 442: Elektrotechnische 
onderdelen 

NEN-IEC 60050-604:1987/A2:2015 en 

Internationale elektrotechnische woordenlijst - Hoofdstuk 604: Opwekking, 
transport en distributie van elektrische energie - Bedrijfsvoering 

NEN-IEC 60050-903:2013/A2:2015 en 

Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 903: Risicobeoordeling 

NEN-EN-IEC 60076-19:2015 en 

Energietransformatoren - Deel 19: Methoden voor het bepalen van onzekerhe¬ 
den in verslagen van beproevingen betreffende verliesmetingen aan energie¬ 
transformatoren 

NEN-EN-IEC 60836:2015 en 

Specificaties voor ongebruikte isolatievloeistoffen op siliconenbasis voor 
elektrotechnische doeleinden 

NEN-EN-IEC 60974-10:2014/A 1:2015 en 

Uitrusting voor booglassen - Deel 10: Elektromagnetische compatibiliteit 
(EMC) eisen 

NEN-EN-IEC 61008-1:2013/A11:2015 en 

Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor 
huishoudelijk en soortgelijk gebruik (RCCB's) - Deel 1: Algemene bepalingen 

NEN-EN-IEC 61009-1:2013/A11:2015 en 

Aardlekschakelaars met ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoude¬ 
lijk en soortgelijk gebruik (RCBO's) - Deel 1: Algemene bepalingen 

NEN-EN-IEC 61375-2-3:2015 en 

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Treincommunicatienetwerk (TCN) 

- Deel 2-3:TCN communicatieprofiel 

NEN-EN-IEC 61869-5:2011/C1:2015 en;fr 

Meettransformatoren - Deel 5: Aanvullende eisen voor capacitieve spannings- 
transformatoren 

NEN-EN-IEC 62604-1:2015 en 

Surface acoustic wave (SAW) and bulk acoustic wave (BAW) duplexers of 
assessed quality- Part 1: Generic specification 


Elektrische Installaties 

NEN 1010:2015 nl 

Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van 
de HD-IEC 60364-reeks 

NEN-EN 50545-1:2011/Ontw. A1:2015 en 

Elektrische apparaten voor detectie en meting van giftige en uitlaatgassen in 
parkeergarages en tunnels - Deel 1: Algemene prestatie-eisen en beproe- 
vingsmethoden voor de detectie en meting van koolmonoxiden en stikstofoxi¬ 
den Commentaar voor: 2015-11-17 

NEN-EN-IEC 60079-14:2014 nl 

Explosieve atmosferen - Deel 14: Ontwerp, keuze en opstelling van elektrische 
installaties 

NEN-EN-IEC 60079-28:2015 en 

Explosieve atmosferen - Deel 28: Bescherming van materieel en transmissie¬ 
systemen gebruikmakend van optische straling 

NEN-EN-IEC 60092-507:2015/Cl 1:2015 en 

Elektrische installaties aan boord van schepen - Deel 507: Kleine vaartuigen 

NEN-IEC 60533:2015 en 

Elektrische en elektronische installaties aan boord van schepen - Elektromag¬ 
netische compatibiliteit 

NEN-EN-IEC 61010-2-040:2015 en 

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en 
laboratoriumgebruik - Deel 2-040: Bijzondere eisen voor sterilisatoren en 
desinfecterende wasmachines gebruikt voor de behandeling van medische 
benodigdheden 

NEN-EN-IEC 61784-5-10:2012/A1:2015 en 

Industriële communicatienetwerken - Profielen - Deel 5-10: Installatie van 
veldbussen - Installatieprofielen voor CPF 10 

NEN-EN-IEC 61784-5-12:2012/A1:2015 en 

Industriële communicatienetwerken - Profielen - Deel 5-12: Installatie van 
veldbussen - Installatieprofielen voor CPF 12 

NEN-EN-IEC 61784-5-15:2012/A1:2015 en 

Industriële communicatienetwerken - Profielen - Deel 5-15: Installatie van 
veldbussen - Installatieprofielen voor CPF 15 

NEN-EN-IEC 61784-5-4:2012/Al:2015 en 

Industriële communicatienetwerken - Profielen - Deel 5-3: Installatie van 
veldbussen - Installatieprofielen voor CPF 4 

NEN-EN-IEC 61804-3:2015 en 

Functieblokken (FB) voor procescontrole en beschrijvingstaal voor elektroni¬ 
sche componenten (EDDL) - Deel 3: EDDL syntax and semantics 

NEN-EN-IEC 61804-5:2015 en 

Functietieblokken (FB) voor procescontrole en beschrijvingstaal voor 
elektronische componenten (EDDL) - Deel 5: EDDL Builtin library 

NEN-EN-IEC 62061:2005/A2:2015 en 

Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van elektrische, elektroni¬ 
sche en programmeerbare systemen verbandhoudend met veiligheid 


Elektrische Producten 

NPR-CISPR/TR 16-3:2010/A2:2015 en 

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and 
methods - Part 3: CISPR technical reports 

NEN-EN 50632-1:2015 en 

Gereedschap met elektrische aandrijving - Procedure voor meting van stof- 
Deel 1: Algemene eisen 
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NEN-EN 50632-2-1:2015 en 

Gereedschap met elektrische aandrijving - Procedure voor meting van stof- 
Deel 2-1: Bijzondere eisen voor boren en slagboormachines 

NEN-EN 50632-2-22:2015 en 

Gereedschap met elektrische aandrijving - Procedure voor meting van stof- 
Deel 2-22: Bijzondere eisen voor snijmachines 

NEN-EN 50632-2-6:2015 en 

Electric motor-operated tools - dust measurement procedure - Part 2-6: 
Particular requirements for hammers 

NEN-EN 55020:2007/0ntw. A12:2015 en 

Geluid- en televisie-omroepontvangers en aanverwante apparatuur - 
Immuniteitskenmerken - Grenzen en meetmethoden Commentaar voor: 
2015-10-27 

NEN-EN-IEC 60958-3:2006/A2:2015 en 

Digitale audio-interface - Deel 3: Consumentgerichte toepassingen 

NPR-IEC/TR 61000-4-38:2015 en 

Electromagnetic Compatibility (EMC) -Testing and measurement techniques - 
Calibration and Verification Protocol for Flicker Compliance test systems 

NEN-EN-IEC 61175-1:2015 en 

Industriële systemen, installaties en uitrusting en industriële producten - 
Aanduidingen voor signalen - Deel 1: Basisregels 

NEN-EN-IEC 61338-1-5:2015 en 

Waveguide type dielectric resonators - Part 1-5: General information and test 
conditions - Measurement method of conductivity at interface between 
conductor layer and dielectric substrate at microwave frequency 

NPR-IEC/TR 61967-1-1:2015 en 

Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions - Part 1-1: 
General conditions and definitions - Near-field scan data exchange format 

NEN-EN-IEC 62087-6:2015 en 

Meetmethoden voor het energiegebruik van audio-, video- en soortgelijke 
apparatuur - Deel 6: Audio-apparatuur 

NEN-EN-IEC 62321-6:2015 en 

Bepaling van bepaalde stoffen in elektrotechnische producten - Deel 6: 
Gepolybromeerde biphenylen en gepolybromeerde diphenylethers in 
polymeren door gaschromatografie - massa spectometrie (GC-MS) 

NEN-EN-IEC 62368-1:2014/C11:2015 en 

Audio/video, informatietechnologie- en communicatietechnologie-apparatuur 
- Deel 1: Veiligheidseisen 

NEN-EN-IEC 62379-7:2015 en 

Algemene besturingsinterface voor via een netwerk verbonden audio- en 
videoapparatuur - Deel 7: metingen 

NEN-EN-IEC 62759-1:2015 en 

Fotovoltaïsche (PV) modules - Vervoerstesten - Deel 1: Vervoer van verpak¬ 
kingseenheden van modules 

NEN-EN-IEC 62841-1:2015 en 

Draagbaar handgereedschap met elektrische aandrijving en gras- en 
tuinmachines - Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen 


Elektro & ICT 

NEN-EN 300175-1:2015-07 en 

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common Interface 
(Cl) - Part 1: OverView 

NEN-EN 300175-2:2015-07 en 

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common Interface 
(Cl) - Part 2: Physical Layer (PHL) 

NEN-EN 300175-3:2015-07 en 

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common Interface 
(Cl) - Part 3: Medium Access Control (MAC) layer 

NEN-EN 300175-4:2015-07 en 

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common Interface 
(Cl) - Part 4: Data Link Control (DLC) layer 

NEN-EN 300175-6:2015-07 en 

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common Interface 
(Cl) - Part 6: Identities and addressing 

NEN-EN 300175-7:2015-07 en 

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common Interface 

Cl) - Part 7: Security features 

NEN-EN 300175-8:2015-07 en 

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common Interface 
(Cl) - Part 8: Speech and audio coding and transmission 

NEN-EN 301192:2015-08 en 

Digital Video Broadcasting (DVB) - DVB specification for data broadcasting 

NEN-EN 301842-5:2015-07 en 

VHF air-ground Data Link (VDL) Mode 4 radio equipment - Technical 
characteristics and methods of measurement for ground-based equipment - 
Part 5: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the 
R&TTE Directive 

NEN-EN 301908-3:2015-07 en 

IMT cellulaire netwerken - Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de 
essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn - Deel 3: CDMA Direct 
spread (UTRA FDD) Basis Stations (BS) 

NEN-EN 303095:2015-06 en 

Reconfigurable Radio Systems (RRS) - Radio Reconfiguration related 
Architecture for Mobile Devices 

NEN-EN 303979:2015-07 en 

Sateliet grondstations en systemen; Geharmoniseerde EN voor grondstations 
op mobiele platforms zendend naar statistieken in niet-geostationaire baan in 
de frequentieband 27,5 GHz to 29,1 GHz en 29,5 GHz tot 30,0 GHz welke 
invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn. 

NEN-EN 319403:2015-08 en 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Trust Service Provider 
Conformity Assessment - Requirements for conformity assessment bodies 
assessing Trust Service Providers 


Energie 

NEN-ISO 13065:2015 en 

Duurzaamheidscriteria voor bioenergie 
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NEN-EN-ISO 15156-1:2015 en 

Aardolie- en aardgasindustrie - Materialen voor het gebruik in H2S- 
bevattende omgevingen in de olie- en gasproductie - Deel 1: Algemene 
principes voor de selectie van scheurbestendige materialen 

NEN-EN-ISO 15156-2:2015 en 

Aardolie- en aardgasindustrie - Materialen voor het gebruik in H2S- 
bevattende omgevingen in de olie- en gasproductie - Deel 2: Scheurbesten¬ 
dige koolstof- en laaggelegeerde staalsoorten, en het gebruik van gietijzer 

NEN-EN-ISO 15156-3:2015 en 

Aardolie- en aardgasindustrie - Materialen voor het gebruik in H2S- 
bevattende omgevingen in de olie- en gasproductie - Deel 3: Scheurbesten¬ 
dige CRAs (corrosiebestendige legeringen) en andere legeringen 

NEN-EN 15199-4:2015 en 

Aardolieproducten - Bepaling van de kooktrajectverdeling door gaschromato- 
grafische methode - Deel 4: Lichte fracties van ruwe olie 

NEN-EN 16640:2015 Ontw. en 

Biobased producten - Bepaling van het gehalte biobased koolstof met behulp 
van de radiocarbon methode / 14C methode Commentaar voor: 2015-10-20 

CEN/TR 16885:2015 en 

Vloeibare aardolieproducten - Onderzoek naar een beproevingsmethode voor 
bepaling van de oxidatiebestendigheid van diesel en FAME/dieselmengsels 
door zuurwaardemeting na veroudering 

NEN-ISO 17742:2015 en 

Energie efficiency en besparingsberekeningen voor landen, regio's en steden 

NEN-EN-ISO 18134-1:2015 en 

Vaste biobrandstoffen - Bepaling van het vochtgehalte - Methode met drogen 
in de oven - Deel 1: Totale vochtgehalte - Referentiemethode 

NEN-EN-ISO 19901-8:2015 en 

Aardolie- en aardgasindustrie - Specifieke eisen voor buitengaatse construc¬ 
ties - Deel 8: Zeebodemonderzoeken 

NEN-EN-ISO 6142-1:2015 en 

Gas analyse - Voorbereiding van kalibratie gasmengsels - Deel 1: Gravimetri- 
sche methode voor mengsels van Klasse 1 

NEN 7244-3:2015 Ontw. nl 

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 

16 bar - Deel 3: Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-3 - Specifieke 
functionele eisen voor staal Commentaar voor: 2016-02-01 


Industrie 

NEN-ISO 104:2015 en 

Wentellagers - Axiale lagers - Buitenafmetingen, algemene configuratie 

NPR-ISO/TR 10828:2015 en 

Wormen en wormwielen - Geometrie van wormprofielen 

NEN-EN 1171:2015 en 

Industriële afsluiters - Gietijzeren schuifafsluiters 

NEN-ISO 11783-10:2015 en 

Trekkers en machines voor land- en bosbouw - Seriële besturings- en 
gegevenscommunicatienetwerk - Deel 10: Besturingscontroller en manage¬ 
mentinformatiesysteem, gegevensuitwisseling 

NEN-EN 12331:2015 en 

Machines voor voedselbereiding - Gehaktmolens - Veiligheids- en hygiëne- 
eisen 

NEN-EN 12760:2015 Ontw. en 

Afsluiters - Lassokken voor stalen afsluiters Commentaar voor: 2015-11-10 

NEN-EN 13480-8:2012/A2:2015 en 

Metalen industriële leidingsystemen - Deel 8: Aanvullende eisen voor 
leidingen van aluminium en aluminiumlegeringen 

NEN-EN 13870:2015 en 

Machines voor de voedselbereiding - Portioneermachines - Veligheids- en 
hygiëne-eisen 

NEN-EN 13952:2015 Ontw. en 

LPG equipment and accessories - Filling procedures for LPG cylinders 
Commentaar voor: 2015-10-13 

NEN-EN-ISO 14253-5:2015 en 

Geometrische Productspecificaties (GPS) - Keuring door meting van 
werkstukken en meetapparatuur - Deel 5: Onnauwkeurigheid bij het testen 
van weergevende meetinstrumenten 

NEN-EN 1439:2015 Ontw. en 

LPG equipment and accessories - Procedure for checking transportable 
refillable LPG cylinders before, during and after filling Commentaar voor: 
2015-10-13 

NEN-EN 14420-8:2013/Ontw. A1:2015 en 

Slangkoppelingen met klemmen - Deel 8: Symmetrische koppelingen 
(Guillemin systeem) Commentaar voor: 2015-10-05 

NEN-EN 1459-2:2015 en 

Terreintransportwerktuigen - Veiligheidsvoorschriften en verificatie - Deel 2: 
Zwenkende transportwerktuigen met variabele reikwijdte 

CEN/TR 1459-6:2015 en 

Terreintransportwerktuigen - Veiligheidseisen en verificatie - Deel 6: 

Toepassing van EN ISO 13849-1 op zwenkende en niet-zwenkende terrein¬ 
transportwerktuigen met variabele reikwijdte 

NEN-ISO 14861:2015 en 

Grafische technologie - Eisen voor zachte kleurproefsystemen 

NEN-EN 15384-1:2015 Ontw. en 

Verpakking - Beproevingsmethode voor de bepaling van de porositeit van de 
inwendige deklagen van flexibele tubes van aluminium - Deel 1: Natriumchlo- 
ridebeproeving Commentaar voor: 2015-11-03 

NEN-EN 15384-2:2015 Ontw. en 

Verpakking - Beproevingsmethode voor de bepaling van de porositeit van de 
inwendige deklagen van flexibele tubes van aluminium - Deel 2: Kopersulfaat- 
beproeving Commentaar voor: 2015-11-03 

NEN-ISO 15654:2015 en 

Vermoeiingsbeproevingsmethode voor transmissieprecisie van rolkettingen 

NEN-EN 15654-1:2015 3e Ontw. en 

Railtoepassingen - Meting van wiel en asbelastingen - Deel 1: Interoperabele 
spoorgebonden meetinrichtingen voor rijdende voertuigen Commentaar voor: 
2015-11-17 
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NEN-EN 16712-1:2015 en 

Draagbare armaturen voor het opbrengen van blusmiddelen geleverd door 
brandbluspompen - Draagbare schuimarmaturen - Deel 1: Tussenmengers 

PN 16 

NEN-EN 16712-2:2015 en 

Draagbare armaturen voor het opbrengen van blusmiddelen geleverd door 
brandbluspompen - Draagbare schuimarmaturen - Deel 2: Aanzuigslangen 

NEN-EN 16712-3:2015 en 

Draagbare armaturen voor het opbrengen van blusmiddelen geleverd door 
brandbluspompen - Draagbare schuimarmaturen - Deel 3: Zwaar- en 
middelschuim handstraalpijpen PN 16 

NEN-EN 1674:2015 en 

Machines voor voedselbereiding - Deegrolmachines - Veiligheids- en hygiëne 
eisen 

NEN-EN 16747:2015 en 

Beveiligingsdiensten voor op zee en in de haven 

NEN-EN 16752:2015 en 

Centrifugaalpompen - Beproevingsprocedure voor pakkingen 

NEN-ISO 16900-7:2015 en 

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Beproevingsmethoden en beproe- 
vingsapparatuur - Deel 7: Praktische prestatie-beproevingsmethoden 

NEN-EN 16902:2015 Ontw. en 

Commercial beverage coolers - Classification, requirements and test 
conditions Commentaar voor: 2015-10-13 

NEN-EN 16910:2015 Ontw. en 

Railtoepassingen - Rollend materieel - Eisen met betrekking tot niet- 
destructief onderzoek aan het onderstel gedurende onderhoud Commentaar 
voor: 2015-10-20 

NEN-EN 16922:2015 Ontw. en 

Railtoepassingen - Verzorgingsdiensten - Toilet afvoer uitrusting Commentaar 
voor: 2015-11-17 

NEN-ISO 16964:2015 en 

Gasflessen - Samenstellingen van flexibele slangen - Specificaties en 
beproeving 

NEN-EN-ISO 17634:2015 en 

Lastoevoegmaterialen - Gevulde draadelektroden voor booglassen onder 
gasbescherming van kruipbestendige staalsoorten - Indeling 

NEN-EN-ISO 17871:2015 en 

Gasflessen - Snelopenende afsluiters - Specificatie en type beproeving 

NEN-ISO 17939:2015 en 

Schepen en maritieme technologie - Luiken van olietanks 

NEN-ISO 17940:2015 en 

Schepen en maritieme technologie - Scharnierende waterdichte deuren 

NEN-EN-ISO 18217:2015 en 

Veiligheid van houtbewerkingsmachines - Kantenverlijmingsmachines met 
voeding via een kettingaandrijving 

NEN-ISO 18383:2015 en 

Fotografie - Digitale camera's - Richtlijn voor de specificatie 

NEN-ISO 19055:2015 en 

Microscopen - Minimum eisen voor behuizingen van verrekijkers 

NEN-ISO 19056-1:2015 en 

Microscopen - Bepaling en meting van verlichtingseigenschappen - Deel 1: 
Beeldhelderheid en eenvormigheid bij helder licht microscopie 

NEN-ISO 19259:2015 en 

Glijlagers - Lagers met vast smeermiddel 

NEN-ISO 19973-2:2015 en 

Pneumatiek - Beoordeling van de betrouwbaarheid van componenten door 
beproeven - Deel 2: stuurventielen 

NEN-ISO 19973-3:2015 en 

Pneumatiek - Beoordeling van de betrouwbaarheid van componenten door 
beproeven - Deel 3: Cilinders met zuigerstang 

NEN-ISO 19973-5:2015 en 

Pneumatiek - Beoordeling van de betrouwbaarheid van componenten door 
beproeven - Deel 5: Terugslagkleppen, wisselkleppen, dubbele drukkleppen, 
eenrichtings instelbare stroomregelkleppen, snelle ontlastkleppen. 

NEN-EN 2084:2015 en 

Aerospace series - Cables, electrical, general purpose, with conductors in 
copper or copper alloy - Technical specification 

NEN-ISO 23671:2015 en 

Banden voor personenauto's - Meetmethode voor relatieve adhesie in natte 
omstandigheden - Belaste nieuwe banden 

NEN-EN 280:2013+A1:2015 en 

Hoogwerkers - Ontwerpberekeningen - Stabiliteitscriteria - Constructie - 
Veiligheid - Inspecties en beproevingen 

NEN-ISO 362-1:2015(Cor.2015-10) en 

Akoestiek - Praktijkmethode voor de meting van de geluidemissie van 
accelererende wegvoertuigen - Deel 1: Voertuigen van de categorie M en N 
(personen- en vrachtauto's) 

NEN-EN 4165-015:2015 en 

Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating 
temperature 175 °C continuous - Part 015: Round chimney for accessory (1 
per module cavity), 2 and 4 modules - Product Standard 

NEN-ISO 4347:2015 en 

Rollenkettingen, gaffel kettingen en rollers - Afmetingen, meetkrachten, 
treksterkten en sterkten bij dynamische belasting 

NEN-EN 4377:2015 en 

Aerospace series - Heat resisting alloy NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668) Non heat 
treated Forging stock a or D = 300 mm 

NEN-ISO 4393:2015 en 

Hydrauliek en pneumatiek - Cilinders - Voorkeurreeks voor slaglengtes 

NEN-EN 4641-100:2015 en 

Aerospace series - Cables, optical 125 pm diameter cladding - Part 100: Tight 
structure 62,5/125 pm core Gl fibre 1,8 mm outside diameter - Product 

Standard 

NEN-EN 4652-110:2015 en 

Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 110: Type 1, 

BNC interface - Clamp nut assembly version - Straight plug - Product 

Standard 

NEN-EN 4652-111:2015 en 

Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 111: Type 1, 

BNC interface - Clamp nut assembly version - Right angle plug - Product 
Standard 
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NEN-EN 4652-112:2015 en 

Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 112: Type 1, 

BNC interface - Clamp nut assembly version - Square flange receptacle - 
Product Standard 

NEN-EN 4652-113:2015 en 

Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 113: Type 1, 

BNC interface - Clamp nut assembly version - Bulkhead receptacle - Product 
Standard 

NEN-EN 4652-211:2015 en 

Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 211: Type 2, 

TNC interface - Clamp nut assembly version - Right angle plug - Product 
Standard 

NEN-EN 4652-212:2015 en 

Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 212: Type 2, 

TNC interface - Clamp nut assembly version - Square flange receptacle - 
Product Standard 

NEN-EN 4652-310:2015 en 

Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 310: Type 3, N 
interface - Clamp nut assembly version - Straight plug - Product Standard 

NEN-EN 4723:2015 en 

Aerospace series - Standardized measurement methods for comfort and 
living space criteria for aircraft passenger seats 

NEN-EN 4726:2015 en 

Aerospace series - Acceptance of the cosmetic variations in appearance of 
aircraft cabin parts 

NEN-ISO 5131:2015 en 

Trekkers en machines voor land- en bosbouw - Meten van het geluid op de 
bedieningsplaats - Globale methode 

NEN-ISO 6469-1:2015 en 

Elektrisch aangedreven wegvoertuigen - Veiligheidsspecificaties - Deel 1: 
Oplaadbare energieopslagsystemen (RESS) aan boord 

NEN-ISO 6469-2:2015 en 

Elektrisch aangedreven wegvoertuigen - Veiligheidsspecificaties - Deel 2: 
Functionele veiligheidsvoorzieningen en bescherming tegen storingen 

NEN-ISO 6469-3:2015 en 

Elektrisch aangedreven wegvoertuigen - Veiligheidsspecificaties - Deel 3: 
Bescherming van personen tegen een elektrische schok 

NEN-ISO 6469-4:2015 en 

Elektrisch aangedreven wegvoertuigen - Veiligheidsspecificaties - Deel 4: 
Elektrische veiligheid na een botsing 

NEN-ISO 6535:2015 en 

Draagbare mechanische kettingzagen - Prestatie van de kettingrem 

NEN-EN-ISO 6848:2015 en 

Booglassen en snijden - Niet-afsmeltende wolfraamelektroden - Indeling 

NEN-ISO 789-3:2015 en 

Landbouwtrekkers - Beproevingsmethoden - Deel 3: Draacirkels en zichtdia- 
m eters 

NEN-EN 9101:2015 en 

Quality Management Systems - Audit Requirements for Aviation, Space, and 
Defence Organisations 

NEN-EN 9277:2015 en 

Aerospace series - Programme Management - Guide for the management of 
Systems Engineering 


Kennis- & Informatiediensten 

NEN-ISO/IEC 14543-4-3:2015 en 

Information technology - Home Electronic Systems (HES) architecture - Part 

4-3: Application layer interface to lower Communications layers for network 
enhanced control devices of HES Class 1 

NEN-ISO/IEC 14763-2:2012/A1:2015 en 

Information technology - Implementation and operation of customer 
premises cabling - Part 2: Planning and installation 

NEN-ISO/IEC 14776-326:2015 en 

Information technology - Small Computer System Interface (SCSI) - Part 326: 
Reduced Block Commands (RBC) 

NEN-ISO/IEC 14888-2:2008/C1:2015 en 

Information technology - Security techniques - Digital signatures with 
appendix - Part 2: Integer factorization based mechanisms TECHNICAL 
CORRIGENDUM 1: To ISO/IEC 14888-2:2008 

NEN-ISO/IEC 15438:2015 en 

Information technology - Automatic identification and data capture techni¬ 
ques - PDF417 bar code symbology specification 

NEN-ISO/IEC 15938-13:2015 en 

Information technology - Multimedia content description interface - Part 13: 
Compact descriptors for visual search 

NEN-EN 16454:2015 en 

Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing 

NEN-ISO/IEC 16480:2015 en 

Information technology - Automatic identification and data capture techni¬ 
ques - Reading and display of ORM by mobile devices 

CWA 16926-15:2015 en 

Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.30 - 
Part 15: Cash-ln Module Device Class Interface - Programmer's Reference 

CWA 16938:2015 en 

Standard documentation of Chemical exposure models 

NPR-ISO/TR 17465-2:2015 en 

Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 2: Guidelines for 
standards documents 

NEN-ISO/IEC 17823:2015 en 

Colour terminology for office colour equipment 

NEN-ISO/IEC 17960:2015 en 

Information technology - Programming languages, their environments and 
system software interfaces - Code signing for source code 

NEN-ISO 18565:2015 en 

Documentbeheer - AFP/archief 

NEN-ISO/IEC 19785-3:2015 en 

Information technology - Common Biometric Exchange Formats Framework - 
Part 3: Patron format specifications 


7 


Staatscourant 2015 nr. 34826 15 oktober 2015 












I Document number 

Tltle 

NEN-ISO/IEC 19790:2012/C 1:2015 en 

Information technology - Security techniques - Security requirements for 
cryptographic modules 

NEN-ISO/IEC 19794-6:2011/Al:2015 en 

Information technology - Biometric data interchange formats - Part 6: Iris 
image data Amendment 1: Conformance testing methodology and clarifica- 
tion of defects 

NEN-ISO/IEC 20243:2015 en 

Information Technology - Open Trusted Technology ProviderTM Standard 
(O-TTPS) - Mitigating maliciously tainted and counterfeit products 

NEN-ISO/IEC 23001-10:2015 en 

Information technology - MPEG systems technologies - Part 10: Carriage of 
timed metadata metrics of media in ISO base media file format 

NEN-ISO/IEC 23003-1:2007/A1:2008/C3:2015 en 

Information technology - MPEG audio technologies - Part 1: MPEG Surround 
-Amendment 1: Conformance testing 

NEN-ISO/IEC 28360:2015 en 

Information technology - Office equipment - Determination of Chemical 
emission rates from electronic equipment 

NVN-ISO/IEC TS 30103:2015 en 

Software and Systems Engineering - Lifecycle Processes - Framework for 
Product Quality Achievement 

NEN-EN 50288-10-2:2015 en 

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en 
besturing - Deel 10-2: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels van 1 

MHz tot 500 MHz voor werkplek, schakel en datacenter toepassingen 

NEN-EN 50288-11-2:2015 en 

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en 
besturing - Deel 11-2: Sectie specificatie voor niet-afgeschermde kabels 1 MHz 
tot 500 MHz voor werkplek, schakel en datacenter toepassingen 

NEN-EN 50288-9-2:2015 en 

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en 
besturing - Deel 9-2: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels van 1 MHz 
tot 1 000 MHz voor werkplek, schakel en datacenter toepassingen 

NEN-IEC 61156-1:2007/01:2015 en 

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital Communications - Part 

1: Generic specification 

NEN-IEC 61196-1-103:2015 en 

Coaxial communication cables - Part 1-103: Electrical test methods - Test for 
capacitance of cable 

NEN-IEC 61196-1-104:2015 en 

Coaxial communication cables - Part 1-104: Electrical test methods - Test for 
the stability of the capacitance of cable versus temperature 

NEN-IEC 61196-1-305:2015 en 

Coaxial Communication Cables - Part 1-305: Mechanical test methods - 
Solderability and Resistance to Smoldering 

NEN-IEC 61196-1-314:2015 en 

Coaxial communication cables - Part 1-314: Mechanical test methods - Test 
for bending 

NEN-IEC 61196-4:2015 en 

Coaxial communication cables - Part 4: Sectional specification for radiating 
cables 

NEN-ISO/IEC/IEEE 8802-11:2012/A4:2015 en 

Information technology - Telecommunications and information exchange 
between systems - Local and metropolitan area networks - Specific require¬ 
ments - Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical 
layer (PHY) specifications 

NEN-ISO/IEC/IEEE 8802-11:2012/A5:2015 en 

Information technology - Telecommunications and information exchange 
between systems - Local and metropolitan area networks - Specific require¬ 
ments - Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical 
layer (PHY) specifications 

NEN-ISO/IEC 9075-2:2012/C2:2015 en 

Information technology - Database languages - SQL - Part 2: Foundation 
(SQL/Foundation) 

NEN-ISO/IEC 9594-6:2014/C1:2015 en 

Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory - 
Part 6: Selected attribute types 

NEN-ISO/IEC 9594-8:2014/C1:2015 en 

Information technology Open Systems Interconnection -The Directory - Part 8: 
Public-ey and attribute certificate frameworks 


Landbouw & Levensmiddelen 

NEN-EN-ISO 11085:2015 en Granen en graanproducten - Bepaling van het vetgehalte aan ruw vet door de 

Randall extractiemethode 


Managementsystemen 

NEN-EN-ISO 14001:2015 en Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik 

NEN-EN-ISO 14001:2015 nl Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik 

NEN-EN-ISO 14001:2015 en;nl Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik 

Materialen & Bouwproducten 

NEN-EN 10251:2015 en Magnetische materialen - Methoden voor de magnetische eigenschappen van 

de geometrische eigenschappen van elektroplaat en -band 

NEN-ISO 10364:2015 en Lijmen voor constructiedoeleinden - Bepaling van de levensduur (bruikbaar- 

heidsduur) van lijmen bestaande uit meerdere componenten 

NEN-ISO 11257:2015 en Ijzererts voor schachtdirecte-reductie basismaterialen - Bepaling van de lage- 

temperatuurreductie-desintegratieregister en graad van de metallisering 


8 


Staatscourant 2015 nr. 34826 15 oktober 2015 











Document number 

Tltle 

NEN-ISO 11258:2015 en 

Ijzererts voor schacht directe reductie basismaterialen - Bepaling van de 
reduceerbaarheid, eindgraad van de reductie en de metalliseringsgraad 

NEN-ISO 1126:2015 en 

Ingrediënten voor rubbermengsels - Roet - Bepaling van het verhittingsver- 
lies 

NEN-EN-ISO 11357-7:2015 en 

Kunststoffen - Dynamische differentie-calorimetrie (DSC) - Deel 7: Bepaling 
van de kristallisatie kinetica 

NEN-EN 12421:2015 Ontw. en 

Magnesium en magnesiumlegeringen - Ongelegeerd magnesium Commen¬ 
taar voor: 2015-11-03 

NEN-EN 12438:2015 Ontw. en 

Magnesium en magnesiumlegeringen - Magnesiumlegeringen voor gegoten 
anodes Commentaar voor: 2015-11-03 

NEN-EN 12449:2015 Ontw. en 

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor algemene toepassin¬ 
gen Commentaar voor: 2016-01-27 

NEN-EN 12697-23:2015 Ontw. en 

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel 23: Bepaling van de 
splijttreksterkte van bitumineuze proefstukken Commentaar voor: 2015-10-13 

NEN-EN 12735-1:2015 Ontw. en 

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor luchtbehandeling en 
koeling - Deel 1: Buizen voor leidingsystemen Commentaar voor: 2015-12-27 

NEN-EN 12735-2:2015 Ontw. en 

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde buizen voor luchtbehandeling en 
koeling - Deel 2: Buizen voor apparaten Commentaar voor: 2015-12-27 

NEN-EN 13206:2015 Ontw. en 

Plastics - Thermoplastic covering films for use in agriculture and horticulture 
- Requirements and test methods, conditions for installation, use and removal 
Commentaar voor: 2015-10-27 

NEN-EN 13348:2015 Ontw. en 

Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde koperen buizen voor medische 
gassen of vacuum Commentaar voor: 2015-12-27 

NEN-EN 14388:2015 en 

Verkeersgeluidbeperkende constructies - Specificaties 

NEN-EN 1504-7:2015 Ontw. en 

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstruc¬ 
ties - Definities, eisen, kwaliteisborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 7: 
Bescherming tegen wapeningscorrosie Commentaar voor: 2015-11-03 

NEN-EN 1559-5:2015 Ontw. en 

Gieterijtechniek-Technische leveringsvoorwaarden - Deel 5: Aanvullende 
eisen voor gietstukken uit magnesiumlegeringen Commentaar voor: 2015- 
11-03 

NEN-ISO 16598:2015 en 

Houtconstructies - Structurele classificatie voor gezaagd hout 

NEN-ISO 16742:2014(Cor. 2015-09) en 

Ijzererts - Monsterneming van slurries 

NEN-EN 16914:2015 Ontw. en 

Aluminium en aluminiumlegeringen - Warmgewalste pantserplaten uit 
lasbare aluminiumlegering - Technische leveringsvoorwaarden Commentaar 
voor: 2015-11-03 

NPR-ISO/TR 17870-2:2015 en 

Ceramic tiles - Guidelines for installation - Part 2: Installation of thin ceramic 
wall and floor tiles and panels 

NEN-ISO 18263-1:2015 en 

Kunststoffen - Mengsels van gerecycled polypropeen (PP) en polyetheen (PE) 
gehaald uit PP en PE gebruikt voor flexibele en niet-buigzame verpakking - 
Deel 1: Beoordelingssysteem en basis voor specificatie 

NEN-ISO 18473-1:2015 en 

Functioneel pigment en vulstoffen voor speciale toepassingen - Deel 1: 
Calciumcarbonaat op nanoschaal voor afdichtingstoepassingen 

NEN-ISO 18473-2:2015 en 

Functioneel pigment en vulstoffen voor speciale toepassingen - Deel 2: 
Titaniumdioxide op nanoschaal voor zonweringstoepassing 

NEN-ISO 18842:2015 en 

Aluminiumoxide voornamelijk gebruikt voor de productie van aluminium - 
Methode voor de bepaling van gegoten en ongegoten dichtheid 

NEN-ISO 19043:2015 en 

Natural rubber latex concentrate - Determination of total phosphate content 
by spectrophotometric method 

NEN-ISO 19272:2015 en 

Low alloyed steel - Determination of C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Al, Ti and Cu - 
Glow discharge optical emission spectrometry (routine method) 

NEN-EN 1991-1-1+C1:2015/Ontw. NB:2015 nl 

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-1+C1: Eurocode 1: Belastingen op 
constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen 
gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen Commentaar voor: 
2016-02-01 

NEN-EN 1991-1-2+01:2011/Ontw. NB:2015nl 

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-2+C1: Eurocode 1: Belastingen op 
constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand Commen¬ 
taar voor: 2016-02-01 

NEN-EN 1991-1-3:2003/A1:2015 en 

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - 
Sneeuwbelasting 

NEN-EN 1991-2+01:2015 nl 

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op 
bruggen 

NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2015 Ontw. nl 

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1+C2 Eurocode 2: Ontwerp en berekening 
van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen 
Commentaar voor: 2016-01-01 

NEN-EN 1993-1-4:2006/A1:2015 en 

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-4: 
Aanvullende regels voor roestvaste staalsoorten 

NEN-EN 206:2014/Ontw. A1:2015 en 

Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit Commen¬ 
taar voor: 2015-10-20 
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NEN-EN-ISO 22007-2:2015 en 

Kunststoffen - Bepaling van thermische geleidbaarheid en thermische 
verspreidbaarheid - Deel 2: Niet-stationaire vlakke warmtebronmethode 
(warme schijf) 

NEN-ISO 249:2014(Cor. 2015-09) en 

NEN-EN-ISO 25619-2:2015 en 

Ruwe, natuurlijke rubber - Bepaling van vuilgehalte 

Geokunststoffen - Bepaling van de samendrukbaarheid - Deel 2: Bepaling van 
het gedrag bij kortstondige samendrukking 

NEN-ISO 289-1:2015 en 

Ongevulcaniseerde rubber - Bepalingen met gebruik van een afschuif- 
schijfviscometer - Deel 1: Bepaling van de viscositeit volgens Mooney 

NEN-EN 301:2015 Ontw. en 

Lijmen voor dragende houtconstructies, polycondensatielijmen op basis van 
phenolen en aminoplasten - Classificatie en prestatie-eisen Commentaar 
voor: 2015-11-10 

NEN-EN 302-2:2015 Ontw. en 

Lijmen voor dragende houtconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 2: 
Bepaling van de weerstand tegen delamineren Commentaar voor: 2015-11-10 

NEN-EN 302-3:2015 Ontw. en 

Lijmen voor dragende houtconstructies - Beproevingsmethoden - Deel 3: 
Bepaling van de invloed van zuuraantasting van houtvezels ten gevolge van 
temperatuur- en vochtigheidswisselingen op de treksterkte loodrecht op de 
vezel Commentaar voor: 2015-11-10 

NEN-ISO 4695:2015 en 

Ijzererts voor basismateriaal van hoogovens - Bepaling van de reduceerbaar- 
heid door de snelheid van het reductieregister 

NEN-ISO 4696-1:2015 en 

Ijzererts voor basismateriaal van hoogovens - Bepaling van de lage- 
temperatuurreductie-desintegratie verdeling door statische methode - Deel 
1:Reductie met CO, C0 2 , H2 and N2 

NEN-ISO 4696-2:2015 en 

Ijzererts voor basismateriaal van hoogovens - Bepaling van de lage- 
temperatuurreductie-desintegratie verdeling door statische methode - Deel 2: 
Reductie met CO en N2 

NEN-EN 494:2012+A1:2015 en 

Geprofileerde platen en hulpstukken van vezelcement voor daken - Product¬ 
specificatie en beproevingsmethoden 

NEN-ISO 4993:2015 en 

Gietstukken van ijzer en staal - Inspectie met behulp van radiografie 

NEN-ISO 7215:2015 en 

Ijzererts voor basismateriaal van hoogovens - Bepaling van de reduceerbaar- 
heid voor de eindgraad van het reductieregister 

NEN-ISO 7229:2015 en 

Met rubber of kunststof beklede weefsels - Meting van de gasdoorlatendheid 

NEN-EN 755-1:2015 Ontw. en 

Aluminium en aluminiumlegeringen - Geëxtrudeerde staven, buizen en 
profielen - Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden Commentaar voor: 
2016-01-10 

NEN 7909:2015 nl 

Slipweerstand van beloopbare oppervlakken - Eis en bepalingsmethode 

NEN-ISO 7992:2015 en 

Ijzererts voor basismateriaal van hoogovens - Bepaling van de reductiege- 
drag onder last 

NEN-EN-ISO 8044:2015 en 

Corrosie van metalen en legeringen - Basistermen en definities 

NEN-ISO 8312:2015 en 

Ingrediënten voor rubbermengsels - Stearinezuur - Definitie en beproevings¬ 
methoden. 

NEN-EN-ISO 8623:2015 en 

Tallolievetzuren voor verven en vernissen - Beproevingsmethoden en 
karakteristieke waarden 

NEN-EN-ISO 9934-1:2015 en 

Niet-destructief onderzoek - Magnetisch onderzoek - Deel 1: Algemeen 
principe 

NEN-EN-ISO 9934-2:2015 en 

Niet-destructief onderzoek - Magnetisch onderzoek - Deel 2: Detectiemiddelen 

NEN-EN-ISO 9934-3:2015 en 

Niet-destructief onderzoek - Magnetisch onderzoek - Deel 3: Apparatuur 

Milieu & Maatschappij 

NEN-EN-ISO 11665-1:2015 en 

Radioactiviteitsmetingen - Lucht - Radon 222 - Deel 1: Oorsprong van radon 
en de kortstondige verval producten en aanverwante meetmethoden 

NEN-EN-ISO 11665-2:2015 en 

Radioactiviteitsmetingen - Lucht - Radon 222 - Deel 2: Geïntegreerde 
meetmethode voor de bepaling van de gemiddelde potentiële alfa-energie 
concentratie van de korte duur verval producten van radon 

NEN-EN-ISO 11665-3:2015 en 

Radioactiviteitsmetingen - Lucht - Radon 222 - Deel 3: Vlekkenmeetmethoden 
van de potentiële alfa-energie concentratie van de korte duur verval produc¬ 
ten van radon 

NEN-EN-ISO 11665-5:2015 en 

Radioactiviteitsmetingen - Lucht - Radon 222 - Deel 5: Continu meetmetho¬ 
den van radon activiteitsconcentratie 

NEN-EN-ISO 11665-6:2015 en 

Radioactiviteitsmetingen - Lucht - Radon 222 - Deel 6: Methoden voor 
schatting van puntmetingsmethoden van activiteitsconcentratie 

NEN-EN-ISO 11665-7:2015 en 

Radioactiviteitsmetingen - Lucht - Radon 222 - Deel 7: Accumulatie methode 
voor schatting van de oppervlakte uitademing 

NEN-EN 16170:2015 2e Ontw. en 

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van elementen met 
inductief gekoppeld plasma en optische emissiespectrometrie (ICP-OES) 
Commentaar voor: 2016-01-16 

NEN-EN 16171:2015 Ontw. en 

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van elementen met 
inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrie (ICP-MS) Commentaar 
voor: 2016-01-16 
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NEN-EN 16175-1:2015 Ontw. en 

Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van het gehalte aan 
kwik na ontsluiting met koningswater of salpeterzuur - Deel 1: Koude damp 
atomaire absorptiespectrometrie (CVAAS) Commentaar voor: 2016-01-16 

NEN-EN-ISO 16558-1:2015 en 

Bodem - Risico-gebaseerde petroleum koolwaterstoffen - Deel 1: Bepaling 
van alifatische en aromatische fracties van vluchtige petroleum koolwaterstof¬ 
fen met gaschromatografie (statische headspace methode) 

NEN-EN 16695:2015 en 

Waterkwaliteit - Richtlijn voor het schatten van het fytoplankton biovolume 

NPR-CEN/TR 16797-1:2015 en 

Bouwproducten: Beoordeling van de afgifte van gevaarlijke stoffen - Leidraad 
voor de statistische evaluatie van de verklaarde waarden - Deel 1: Principes 
en voorschriften voor de toepassing 

NPR-CEN/TR 16797-2:2015 en 

Bouwproducten: Beoordeling van de afgifte van gevaarlijke stoffen - Leidraad 
voor de statistische evaluatie van de verklaarde waarden - Deel 2: Technische 
en statistische onderbouwing 

NVN-CEN/TS 16850:2015 en 

Maatschappelijke veiligheid - Leidraad voor beveiligingsmanagement in 
zorginstellingen 

NEN-EN 16909:2015 Ontw. en 

Buitenlucht - Meting van elementair koolstof (EC) en organisch koolstof (OC) 
afgezet op filters Commentaar voor: 2015-10-20 

NEN-EN 16913:2015 Ontw. en 

Buitenlucht - Standaardmethode voor de meting van N03, S04 2 , Cl, 

NH 4 ?, Na?, K?, Mg 2 ?, Ca 2 ? in PM2,5 afgezet op filters Commentaar voor: 
2015-10-27 

NEN-EN-ISO 3925:2015 en 

Open radioactieve stoffen - Identificatie en certificatie 

NEN-EN-ISO 9000:2015 en 

Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woorden¬ 
lijst 

NEN-EN-ISO 9000:2015 en;nl 

Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woorden¬ 
lijst 

NEN-EN-ISO 9001:2015 en 

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen 

NEN-EN-ISO 9001:2015 nl 

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen 

NEN-EN-ISO 9001:2015 en;nl 

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen 


Zorg & Welzijn 

NEN-EN-ISO 13397-5:2015 en 

Tandheelkunde - Paradontale curettes, tandheelkundige scalers en excavators 
- Deel 5: Jacquette scalers 

NEN-ISO 14199:2015 en 

Medische informatica - Informatiemodellen - "Biomedical Research Integra- 
ted Domain Group" (BRIDG) Model 

NEN-EN 14476:2013+A1:2015 en 

Chemische desinfectantia en antiseptica - Kwantitatieve suspensietest voor 
het bepalen van de virusinactiverende werking van chemische desinfectantia 
en antiseptica gebruikt in de medische sector - Testmethode en eisen (Fase 
2/Stap 1) 

NEN-EN-ISO 15189:2012(Cor. 2014-09) en 

Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie 

NEN-EN-ISO 16408:2015 en 

Tandheelkunde - Mondhygiënische producten - Mondspoelvloeistoffen 

NEN-EN-ISO 16671:2015 en 

Oogheelkundige implantaten - Uitspoeloplossingen voor oogheelkundige 
chirurgie 

NEN-EN-ISO 16672:2015 en 

Oogheelkundige implantaten - Oculaire endotamponnades 

NVN-CEN ISO/TS 16791:2015 en 

Medische Informatica - Eisen voor internationale machine-leesbare codering 
voor identificatie van medicinale productverpakking 

NEN-ISO 16840-6:2015 en 

Rolstoelzittingen - Deel 6: Gesimuleerd gebruik en bepaling van de verande¬ 
ringen in eigenschappen - Zitkussens 

NEN-EN 16917-1:2015 Ontw. en 

Ophthalmic opties - Instruments and test methods for assessing drivers' 
vision - Part 1: Visual acuity Commentaar voor: 2015-11-10 

NEN-EN-ISO 23747:2015 en 

Anesthesie en ademhalingsmaterieel - Expiratore piekstroommeters voor de 
beoordeling van de longfunctie in de spontaniteitsademhaling van mensen 

NEN-EN-ISO 3630-3:2015 en 

Tandheelkunde - Endodontische instrumenten - Deel 3: Verdichters: stoppers 
en verdelers 

NEN-EN-ISO 3826-4:2015 en 

Opvouwbare kunststof containers voor menselijk bloed en bloedbestanddelen 
- Deel 4: Aphaeresis bloedzaksystemen met geïntegreerde kenmerken 

NEN-EN 556-2:2015 en 

Sterilisatie van medische hulpmiddelen - Eisen voor medische hulpmiddelen 
die als "steriel" moeten worden gemerkt - Deel 2: Eisen voor aseptisch 
behandelde medische hulpmiddelen 

NVN-IEC/TS 62791:2015 en 

Ultrasonics - Pulse-echo scanners - Low-echo sphere phantoms and method 
for performance testing of gray-scale medical ultrasound scanners applicable 
to a broad range of transducer types 

NEN-EN-ISO 6874:2015 en 

Tandheelkunde - Op polymeren gebaseerde kunsthars 

NEN-EN-ISO 8624:2011/A1:2015 en 

Oogheelkundige optica - Brilmonturen - Meetsysteem en terminologie 
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